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A NEW SPECIES OF LILIUM FROM EMEISHAN 
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Lilium omeiense Z. Y. Zhu, sp. nov.fig. 1. 

species nova L m sargenlii Wils. similis, sed perianthii segmentis in- 
terioribus infernis attenuatis et uriguiculatis piliferis, stylo interne pilif- 
ero, stigmate paulo inflato 2—4mm diam., capsulis 1.8—2cm diam„ late 
alatis differt. 

Planta 1—2m alta nutans. Bulbus subglobosus vel ovato-globosus 5—6 
cm diam., pallide purpureus, squamis flavo-albis vel leviter purpureis, 
lanceolatis 4—5cm longis 1.5—2.1cm latis. Caulis cylindricus interdum 
papillatus. Folia caulina dispersa, falcato'lanceolata, lineari-lanceolata 
vel lanceolata 12—16(~18)cm longa 1—1.5(-2)cm lata, bulbillis in parte 
supera caulium axillaribus, saepe caducis; bracteae ovatae vel late ovato- 
oblongae 8—11cm longae 2.8—4.5(-5)cm latae; pedicelli 6—8cm longi; 
inflorescentia plerumque 3—12( - 16)-flora plus minusve umbellata vel verti- 
ciracemosa. Flores tubati, 6-lobi, viridi-albi vel flavo-albi, fragrantes, 
•basi pallide flayo-virides, apice paulo revoluti; segmenta exteriora peri¬ 
anthii lineari-oblanceolata 15—18cm longa 1.6—2cm lata, interiora oblongo- 
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'oblanceolata 3—4cm lata infene attenuata et unguiculata, pilifera, nectario 
flavo-viride epapillato; stamina 6,f ilamentis 12—13cm longis inferne dense 
piliferis, antheris oblongis 7—10(-13)mm longis, pollinis granulis auran- 
tiacis; ovarium cylindricum 3—4cm longum 3—4mm diam. viridi-album 
■angulosum, stylo 11—12cm longo inferne pilifero, stigmate paulo inflato 
2—4mm diam. Capsulae obovato-teretiusculae 6—8.5cm longae 1.8—2cm 
diam., late alatae, alis 3—5mm latis? seminibus compressis, late obovatis 
-circ. 6mm longis circ. 5mm latis, circumnexis alatis. 

Sichuan (|3JI|), Emeishan alt. 700m Z, Y. Zhu 3024 (Typus in Sichuan School 
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